S P, 


MARJA Z CLARNECKICH 


so JÓZEFOWICZA 8 RYRACZEK 


Po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona ŚŚ. Sakramentami, zmarła w dniu 8 Listopada 1885 roku, 


przeżywszy lat 65. 


Pozostali: córka, zięć i bracia zmarłej, zapraszają krewnych, przyjaciół i zna- 
jomych, na wyprowadzenie zwłok z Kościoła $-ej Anny przy ulicy Kra- 


kowskie-Przedmieście, w dniu 11 b. m. tojest we Środę o godzinie 8-ej po 


Mosmoxeuo neqaTaTk T, Bapimasczau% Oóepz-Iojunińweńcrpows 29 Osraópa (10 Hośópa) 1885 r. .. Br Tepoqckoń Tauerpadia. 


poludniu, na Cmentarz Powazkowski odbyé sie majace. 


